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Beſchreibung 


eines falſchen Hollaͤnder⸗Dukaten. 


RAME falſche Hollander z Dufaten bot die Jahrszahl 1775, 

unb koͤmmt mit einem ‚achten dem Gepraͤge nach nicht über: 

ein, da felber gegoſſen ift; unterſcheidet fid) aber von einem 

ſolchen | | 

us Daer um 26 Dukatengraͤne gegen einen aͤchten zu 
leicht, 

P Stumpfe Buchſtaben, und keinen reinen Klang 
hat, 


guns An der Nandir- ober Rollirung, da die Linien in unglei⸗ 
cher Entfernung nur eingehauen ſind, 


gens Durch feine hie und da durchſcheinende roͤthliche Flecke, 
welches 


sts Daher koͤmmt, weil er von innen bloß aus weißem Kupfer 
beſtehet, von auſſen aber mit einem ungemein dünnen Gold⸗ 
haͤutchen uͤberzohen ift; welches bei ſelbem den Werth von 
6 1/4 kr. betraͤgt. | 


Krakau den 22 Jaͤner 1798. 


Joh. Nep. &ptroff , 
k. k. Hauptmuͤnzamtswerkmeiſter. 


Joſeph Bertram, 
k. k. Hauptmuͤnzamtspraktikant 


OPISANIE 


Falseywego Dukata Hollenderskiego: 
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TI 

1 en falízywy Dukat Hollenderfki pod liczbą Roku 
1775, nie tównia fi cechą prawdziwemu , gdyż ieft la- 
ny; i różni fig od takowego " i 


Po ifze: Ze o 26, gran Duka 
lekizym będąc 


Po 2gie: tepe ma litery , i dzwięk nieczysty. 


Po scie: Obrączką „albowiem zakresy w nierówney od. 
legtosci fg tylko powcinane; 


Po ate: Plamami czerwonawemi tu i owdzie ptzebiiaiace: 
mi, CO 


Po ste: z tąd pochodzi, że fie we wnątrz tylko z bias 
tey Miedzi fkłada, zewnątrż zaś nader cienką plew- 
ka zlota powłeczony, która na nini wartość 6,. 1/4 


Kraycarów wynosi, 


w Krakowie na dniu 22% Stycznia 1798. 


fan Nepom, Lytroff , 


C, K, Werkmistrz głównego Urzedu iviennicznego, 


„Józef Bertram, 
C, K. Praktykant głownego Urzędu Mennicznego, 
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